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du ciel, car, le miroir etant concave, Petendue dont il s'agit est moindre
qu'elle ne le serait s'il etait plan; et, de plus, 1'intensite de 1'effet ne
depend nullement de cette etendue : elle depend de la temperature des
molecules dont le miroir reflecllit la chaleur sur le thermometre. Ainsi
la forme concave du miroir augmente 1'effet observe,'parce qu'elle
reunit les rayons sur la surface de I'instriiment, etlafaitcommuniquer
avec les regions les plus froides de 1'air.

XIX.

Du refroidissemenl des corps exposes le soir a I air libre.

Si, dans un espace occupe par un fluide aeriforme et termine par
une enceinte solide entretenue a une temperature constante, on place
des corps de differente espece M, N, P, ces corps conserveront ou ao
querront la temperature de 1'enceinte. Si cette enveloppe solide venait
a changer cle temperature, par exemple si elle se refroidissait rapidc-
ment, les corps M, N, P se refroidiraient aussi; mais les changements
s'opereraient avec des vitesses inegales. Get eifet depend des dimen-
sions et de la forme de chaque corps, de leur capacite de chaleur, de
leur conducibilite propre ou relative, enfin des qualites du milieu, et
du mouvement qui resulte des variations de densite.

Si Tun de ces corps est tel que son enveloppe exterieure commu-
nique facilement sa chaleur au milieu, soit par voie de rayonnement,
soitpar le contact, et surtout si la conducibilite propre de la imtiere
esttres faible, le refroiclissement de Textreme surface sera prompt et
tres sensible; car chacune de ces conditions favorise ce refroidisse-
ment. Elles sont reunies dans certaines substances telles que la laine,
le duvet, la soie, le verre, le noir de fumee. On trouve les conditions
opposees dans les substances m^talliques polies. On voit par la qu'il
serait facile de distinguer d'avance les corps dont la surface subiradcs
variations de temperature plus rapides et plus etendues. II faut remar-
quer de plus que, si, en vertu de ses qualites propres, un des corps se
IL                                                                            4?t la meme valeur dans deux autres cas,
